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ERRATA 


RONDEROS, Ricardo  A.,1988 (1985) "Revisión del género 
Pseudoscopas Hebard (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae)". 
Revta. Soc. Ent. argent. 44 (3-4):251-276. 


Página 259, linea 2: agregar al final: MLP. 
linea 34: suprimir: CCS. 
Página 260, linea 19: agregar al final: MLP. 


Página 261, linea 30: cerogar al final: Distribuidos en MLP 
y CCS. 


Página 262, linea 27: agregar al final: Distribuidos en MLP 
ccs 


Pàgina 269, linea 14: por Holotipo o y alotipo o, leer: 
Holotipo & y alotipo ọ. 


linea 16: por Paratipos lo 3o, leer: Paratipos 
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